











LES ROSES. 




ROSA CENTIFOLTA 

A nenio noides. 

K. petalis incarnatis amcene irwolutis . Red. R. yol. i, p. 78, var. p. 
R. Centifolia anemonoides. Thy. Prod. p. 76, var. p. 

La Rose anemone. Hortul. 

LE ROSIER CENT-FEUILLES-ANEMONE, 








DESCRIPCION. 

Cette belle varíete du Rosier á cent feuilles ne peut se per- 
pétuer qu’au moyen de la greffe : c’est en la marcottant, en¬ 
suite, qu’on obtient des francs-de-pied. Ainsi traité, Farbris- 
seau s eléve, en un buisson peu touffu, á la hauteur de deux 
pieds, ou environ. Ses tiges sont hérissées d’un petit nombre 
daiguillons et de poils roides et glanduleux. Ses feuilles se 
composent de cinq folióles, rarement de sept, ovales-ellipti- 
ques, profondément crénelées, vertes en-dessus, pubescentes 
en-dessous, molles au toucher, munies en leur bord d’un 
léger duvet entremélé de glandes. Elles sont portees par des 
pétioles velus, un peu rudes au toucher, mais sans aiguillons 
apparents, ayant á leur base des stipules bifides, pointues au 
sommet. Les fleurs sont disposées par deux ou trois á l’extré- 
mité des rameaux. Les tubes ovoides du cálice sont recouverts, 
ainsi que les longs pédoncules qui les supportent, d’une mul- 
titude de petits poils roides, glanduleux et odorants. Les divi- 
sions du limbe , trois pinnatifides et deux simples, sont glan- 
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